McKesson CEO Relative Pay vs 
Relative Performance 
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Assumning $159 Million of Pension Accruals 
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2004 relative pay = 0.34 + 1.30 x relative performance; r-sq = 



0.61 
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Source: Shareholder Value Advisors Inc 


